



松下電器産業株式会社クッキングシステム事業部 


IHI クッキングヒーター （ KZ - H 32 B ) ビルトインタイプ 

定格•仕様 


2006.1 .10 


キャビネットの後方に背板がある場合〈単位: mm) 



保 •揚げ物そり鍋検知機能 （IH) •空焼自動 OFF 機能 （_H) 

謹 •鍋なし自動 OFF 機能 （IH) •切り忘れ防止機能 （IH、RH、 グリルヒーター） 

機 ■温度過昇防止機能 （IH) •グリル異常高温検知機能（グリルヒーター) 

能 •グリル受け皿高温検知機能（グリルヒーター) 

※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型 WF3630B、 露出型 WK36301B 





鉄板（黒色) 


ル受 



加 


ス 

ノール樹脂（黒色） 



3.5mrrf3 心 EP ゴムキャブタイヤケーブル長さ 0.7m 
2極•接地極付 30 A-250V ^ 

糸吉晶イヒガラス 


(手動）約105 0W 相当〜160 0W 3段階調節 
(自動）約 950W 相当〜1 850W 


約120 W 相当〜3000 W 9段階調節+湯沸かし 
約 340W 相当〜1250 W 3段階調節 


1850W 

約120 W 相当〜2500 W 9段階調節 


2500W 直径 190mm 
3000W 直径 190mm 
125 0W 直径 140mm 




5800 W 

幅 599X 奥行 577X 高さ 230mm (ワークトップの上高さ11 mm) 






















※1. A 寸法は、ワークト:/プ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。 

※之. B 寸法が 80 mm 以上あれば松下電工（株）製 ( WK 36301 B ) の露出コンセントが使えます。 
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